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english 
frangais 
italiano 
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portugues 
svenska 
dansk 
suomi 
magyar 
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tiirkge 
sAAnviKd 
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Inbetriebnahme 

Operation 

Mise en service 

Messa in funzione 

Ingebruikname 

Funcionamiento 

Colocagao em servigo 

Innan du borjar vaga 

Ibrugtagning 

Kayttoonotto 

Uzembehelyezes 

Uruchomienie 

Zavedenf do provozu 

Intrare in functiune 

B-bBe>KAaHe b eKcn/ioaTauMH 

Uvedenie do prevadzky 

Bboa b 3Kcn/iyaTai4MK) 

Qah§tinlmasi 

AsiTOupyia 

Vklop 

Pustanje u rad 
Kasutuselevott 
Lietosanas uzsaksana 
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deutsch Funktionssicherheit bei Zimmertemperatur 

english Reliable operation at room temperature 

frangais Securite de fonctionnement a la temperature ambiante 

italiano Sicurezza di funzionamento a temperatura ambiente 

nederlands Veilige werking bij kamertemperatuur 

espahol Seguridad funcional a temperatura ambiente 

portugues Seguranca de funcionamento com temperatura ambiente 

svenska Funktionssakerhet vid rumstemperatur 

dansk Funktionssikkerhed ved stuetemperatur 

suomi Toimintavarmuus huoneenlampotilassa 

magyar Biztonsagos mukodes szobahomersekleten 

polski Bezpieczehstwo funkcjonowania w temperaturze pokojowej 

cesky Funkcnost je zajistena pri pokojove teplote 

romaneste Siguranta Tn functionare la temperatura camerei 

6i>xirapcKii CurypHocT npn pa6oTa - npn cTaMHa TeivinepaTypa 

slovensky Funkcnosf je zaistena pri pokojovej teplote 

no pyccKOM H3biKy 3Kcn/iyaTau.noi-iHaFi Hafle>KH0CTb npn KOMHaTHOM TeMnepaType 

tiirkge Oda sicakligindaki fonksiyon guvencesi 

cAAnvixa AiaoQaAion, Aerroupyiaq as GepuoKpaoia Scoucrriou 

slovensko Pravilno delovanje pri sobni temperaturi 

hrvatski Siguran rad na sobnoj temperaturi 

eesti Tootamise tagamine toatemperatuuril 

latviski Funkcionala drosiba pie istabas temperaturam 



deutsch 
english 
frangais 
italiano 
nederlands 
espahol 
portugues 
svenska 
dansk 
suomi 
magyar 
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cesky 
romaneste 
6i>nrapcKM 
slovensky 
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Wiegen 

Weighing 

Pesee 

Pesare 

Wegen 

Peso 

Pesar 

Vagning 

Vejning 

Punnitus 

Meres 

Wazenie 

Vazeni 

A cantari 

M3MepBaHe 3a Temo 

Vazenie 

B3BeiuMBaHMe 

Tartma 

Zuyioua 

Tehtanje 

Vaganje 

Kaalumine 

Sversana 




deutsch 


Fehlermeldung 


english 


Error 


frangais 


Message d'erreur 


italiano 


Messaggio di errore 


nederlands 


Foutmelding 


espahol 


Serial de error 


portugues 


Mensagem de erro 


svenska 


Felmeddelande 


dansk 


Fejl melding 


suomi 


Virheilmoitus 


magyar 


Hibajelzes 


po polsku 


Informacje o usterkach 


cesky 


Hlaseni poruchy 


romaneste 


Mesaje de defect si deranj 


6i>jirapcKM 


C"bo6meHMfl 3a noBpefla 


slovensky 


Hlasenie poruch 


no pyCCKOM H3blKy 


Coo6meHne 06 0Lun6Ke 


tiirkge 


Hata bildirimi 


eAAnviKd 


AaGoc; 


slovensko 


Javljanje napak 


hrvatski 


Poruke za greske 


eesti 


Veateated 


latviski 


Pazinojumi par kjudam 






CHANGE 
4 x 1,5 Mignon 
AA - Alkaline LR6 



deutsch 


Reinigung und Pflege 


english 


Cleaning and Maintenance 


frangais 


Nettoyage et entretien 


italiano 


Pulizia e manutenzione 


nederlands 


Reiniging en verzorging 


espahol 


Limpieza y Mantenimiento 


portugues 


Limpeza e conservacao 


svenska 


Rengoring och anvandning 


dansk 


Rengoring og vedligeholdelse 


suomi 


Puhdistusja huolto 


magyar 


Tisztitas es karbantartas 


po polsku 


Czyszczenie i konserwacja 


cesky 


Cistenf a udrzba 


romaneste 


Curatire si Tntretinere 


6-b/irapcKM 


rioHMHe m noflAP"b>KKa 


slovensky 


Cistenie a osetrovanie 


no pyccKOM H3biKy 


HucTKa m yxoA 


tiirkge 


Temizligi ve bakimi 


eAAnviKd 


KaGapiaiaoc; Kai luviripriari 


slovensko 


Ciscenje in nega 


hrvatski 


Ciscenje i odrzavanje 


eesti 


Puhastamine ja hooldus 


latviski 


Tirisana un apkope 
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Garantieabschnitt 

gwarancyjny • Zarucnf list • Cupon de garantie 



Guarantee section • Bon de garantie • Tagliando di garanzia • Garantie-coupon • Seccion de garantfa • Certificado de garantia • Garantikupong • Garantibevis • Takuutodistus • Jotallasi szelveny • Odcinek 

1 T apaHijMOHHa Kapra • Zarucny odstrizok • fapaHTMfiHbifi ranoH • Garanti kuponu • Kounovi sYyurjonq • Garancijski list • Odrezak garancije • Garantiikupong • Garantijas talons 




deutsch 5Jahre Garantie auf Waage. english 5 years guarantee for the scale, francais 5 ansde garantie sur la balance, italiano Garanzia di 5 anni sulla bilancia. nederlands 5 jaar garantie op de weegschaal. espanol 5 ahosde garantia para la bascula. 
portugues 5 anosde garantia sobre a balanga. svenska 5 ars garanti pa vagen. dansk 5 ars garanti pa vaegt. suomi Vaa'an takuuaika on 5 vuotta. magyar 5 evgarancia a merlegre. po polsku 5 lat gwarancji na wage,, cesky 5 let zarucni doba na vahu. 
romaneste 5 de ani garantie pentru cantar. 6bnrapcKn 5 toamhh rapaHui/m Ha Be3Ha. slovensky 5 rokov zaruka na vahu. no pyccKOM ft3biKy 5 nei rapaHTi/m Ha Becbi. tiirkge Teraziye 5 sene garanti. sAAqviKd 5 xpovia SYYunan, yia "rnv ^uyapia aaq. 
slovensko S let garancije za tehtnico. hrvatski 5 godina garancije za vagu. eesti 5-aastane garantii kaalule. latviski S gadu garantija svariem. 



Absender • Sender • Expediteur • Mittente 

• Afzender • Remitente • Remetente • Avsandare 

• Afsender • Lahettaja • Felado • Nadawca 

• Odesllatel • Expediator • rioAaieji • Odosielatet' 

• OmpaBHTejib • Gonderen • AnooroAsaq 

• Odposiljatelj • Posiljatelj • Saatja • Nosutitajs 



• Beanstandungsgrund • Reason for complait • Motif de reclamation • Motivo del reclamo 

• Reclamegrond • Motivo de la queja • Motivo da reclamacao • Reklammations-anledning 

• Reklamation • Reklamaation • A kifogasolas alapja • Przyczyna reklamacji • Duvod reklamace 

• Motivul reclamatiei • ripunnHa 3a peiaiaMaui/mTa • Dovod reklamacie 

• npuHMHa peicnaiviauMM • §ikayet sebebi • Aoyoc; anoaioAric; • Vzroki za reklamacijo 

• Razlog za reklamaciju • Kaebuse pohjus • Reklamacijas iemesls 



Kaufdatum • Date of purchase • Date d'achat • Data d'acquisto • Koopdatum • Fecha de compara • Data da compra • Kopdatum • Kobsdato • Ostopaiva • Vasarlas idopontja • Data kupna 

• Datum zakoupeni • Data cumpararii • flaia Ha 3aKynyBaHe • Datum kupy • flaia noKynKi/i • Satinalma tarihi • Huepounvia ayopac; • Datum nakupa • Datum kupovine • Ostukuupaev • Pardosanas datums 



deutsch: Garantie 



; english: Warranty 



f rancjais: Garantie 



italiano: Garanzia 



nederlands: Garantie 



Soehnle garantiert fur 5 J ahre ab Kaufdatum die kostenf reie ■ 
Behebung von Mangeln aufgrund Material- oder Fabrikations- : 
fehlern durch Reparatur oder Austausch. Bitte bei Kauf : 
Garantieabschnitt vom Handler ausfullen und stempeln lassen. Im : 
Garantiefall bitte Waage mit Garantieabschnitt an Ihren Handler : 
zuruckgeben. j 

Dieses Gerat entspricht den Anforderungen nach 73/23/EWG und \ 
ist funkentstort entsprechend der geltenden EG-Richtlinie 
89/336/EWG. 

Hinweis: Unter extremen elektromagnetischen Einflussen z.B. bei : 

Betreiben eines Funkgerates in unmittelbarer Nahe des Gerates : 

kann eine Beeinflussung des Anzeigewertes verursacht werden. j 

Nach Ende des Storeinf lusses ist das Produkt wieder bestimmungs- j 

gemafc benutzbar, ggfs ist ein Wiedereinschalten erforderlich. j 

Information: 

Alle unsere werkseitig mitgelieferten Batterien sind 
schadstoffarm! 

Gesetzliche Hinweispflicht zur Batterie-Entsorgung: 

Batterien gehoren nicht in den Hausmull. Als Verbraucher sind Sie j 
gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zuriickzugeben. Sie j 
konnen Ihre alten Batterien bei den offentlichen Sammelstellen in j 
Ihrer Gemeinde oder uberall dort abgeben, wo Batterien der ■ 
betreffenden Art verkauft werden. ■ 



Soehnle warrants for a period of 5 years from date of purchase 
that it will remedy any defects due to faulty material or 
workmanship free of charge by repair or replacement.When 
purchasing, please have the warranty coupon signed and stamped 
by the dealer. When making a guarantee claim, please return the 
weighing scales together with the guarantee card to your dealer. 

This device corresponds to requirements stipulated in 73/23/EEC 
and features radio interference suppression in compliance with 
valid EC Regulation 89/336/EEC. 

Note: The displayed value may be adversely affected under 
extreme electromagnetic influences, e.g. when using a radio unit 
in the immediate vicinity of the device. Once the interference has 
been rectified, the product can once again be used for its 
intended purpose. The device may have to be switched on again. 

For your information: 
All batteries supplied by the manufacturer are low-pollutant! 

Statutory instructions on battery disposal: 

Batteries must not be disposed of as household waste. The law 
requires that you, as consumer, return the waste batteries either 
to public collection points in your town or village or to any outlet 
selling batteries of the same kind. 



Hinweis: 

Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien: 



Pb =Batterie enthalt Blei 

Cd =Batterie enthalt Cadmium 

Hg = Batterie enthalt Quecksilber 



i Note: 

: Batteries containing pollutant substances are marked as follows: 



I— @ 



Pb - Cd - Hg 



X 



Pb = Battery contains lead 

Cd = Battery contains cadmium 

Hg = Battery contains mercury 

Pb - Cd - Hg 



Soehnle garantit I'elimination gratuite des defauts provenant de 
vices de materiauxou de fabrication par reparation ou echange 
pour une duree de 5 ansa compter de la date d'achat. Lorsde 
I'achat, veuillez demander a votre commergant de remplir le bon 
de garantie et d'y apposer son timbre. En cas de garantie, priere 
de retourner a votre revendeur la balance avec le bon de 
garantie. Un systeme de blocage permet la stabilisation du poids 
durant les 30 secondes qui suivent la pesee dans la limite des 
tolerances admissibles. 

Cet appareil correspond aux exigences selon la norme 73/23/CEE 
et est deparasite conformement a la directive de la 
CE 89/336/CEE en vigueur. 

Remarque: En presence d'influenceselectromagnetiques 
extremes, par exemple en cas de fonctionnement d'un poste de 
radio a proximite immediate de I'appareil, la valeur d'affichage 
risque d'etre influencee. Apres disparities de I'influence pertur- 
batrice, le produit peut de nouveau etre utilise conformement a 
sa destination. Le casecheant, il peut etre necessaire de le 
remettre en marche. 

Information: 
Toutes les piles livrees avec les balances 
par nos usines sont peu polluantes! 

Recommandation prescrite par la loi pour I'elimination des piles: 

Les piles ne doivent pas etre jetees aux ordures menageres. En 
tant que consommateur, vous etes legalement tenu d'assurer le 
retour des piles usagees Vous pouvez remettre vos piles usagees 
aux points de collecte publics de votre commune ou a tout point 
de vente de piles similaires. 

Remarque : 

Voustrouverez lessymbolessuivantssur les piles contenant des 
substances toxiques : 

Pb = contenant du plomb 
f P Cd = pile contenant du cadmium 
^ Hg = pile contenant du mercure 



H 
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La Soehnle garantisce per 5 anni, a partire dalla data di acquisto, 
I'eliminazione gratuita dei difetti causati da errori di materiale o 
di fabbricazione riparando o sostituendo la bilancia. Preghiamo di 
far compilare e timbrare dal venditore il tagliando di garanzia. Se 
doveste ricorrere alia garanzia, si prega ritornare la bilancia unita 
al tagliando di garanzia al vostro commerciante. 

Questo apparecchio corrisponde ai requisiti secondo 73/23/CEE 
ed e protetto contro i radiodisturbi in conformita alia vigente 
direttiva 89/336/CEE. 

Awertenza: in presenza di interferenze elettro-magnetiche estre- 
me, quali I'uso di un radiotrasmettitore in immediata vicinanza 
deN'apparecchio stesso, e possibile che il valore dell'indicatore 
venga influenzato. Una volta eliminato il disturbo, I'apparecchio e 
di nuovo utilizzabile alio scopo previsto, eventualmente occorre 
riaccenderlo. 

Informazione: 

Tutte le nostre batterie fornite in fabbrica non contengono 
sostanze dannose! 

Awertenza obbligatoria per legge sullo smaltimento delle 
batterie: 

le batterie non devono essere gettate nel bidone dei rifiuti sol id i 
urbani. Come consumatore, le leggi vigenti vi obbligano a 
riconsegnare le batterie consumate. Potete consegnare le vostre 
vecchie batterie presso gli appositi centri di raccolta pubblici del 
vostro comune oppure ovunque vengano vendute batterie del 
genere. 



Awertenza: 

Le batterie che contengono sostanze dannose sono 
contrassegnate con queste sigle: 

Pb =batteria contenente piombo 
batteria contenente cadmio 
batterie contenente mercurio 



Pb - Cd - Hg 



X 



Cd = 
Hg = 

Pb - Cd - Hg 



Soehnle garandeert voor een periode van 5 jaar vanaf de 
aankoopdatum gebreken alsgevolg van materiaal- of 
fabricagefouten kostelooste zullen herstellen, hetzij door het 
uitvoeren van reparatiewerkzaamheden, hetzij door vervanging 
van onderdelen. Gelieve bij de aankoop de garantiecoupon door 
de verkoper te laten invullen en stempelen. Bij garantie de 
weegschaal a. u. b. met de garantie-coupon naar uw handelaar 
terugsturen. 

Dit apparaat voldoet aan de eisen volgens 73/23/EEG en is 
ontstoord volgens de geldende 
EG-richtlijn 89/336/EEG. 

Opmerking: Onder extreme elektromagnetische invloeden, b.v bij 
het gebruik van een mobilofoon in de direkte omgeving van het 
apparaat, kan de weergegeven waarde worden be'i'nvloed. Na 
beeindiging van de storende invloed kan het product weer 
correct worden gebruikt, eventueel dient het opnieuw te worden 
ingeschakeld. 

Informatie: 

Al onze af fabriek bijgeleverde batterijen zijn zonder schadelijke 
effecten voor het milieu! 

Wettelijk voorgeschreven aanwijzing omtrent het afvoeren van 
batterijen: 

Batterijen horen niet in de vuilnisbak. Alsconsument bent u 
wettelijk verplicht om uw lege batterijen terug te geven. U kunt 
uw oude batterijen bij de openbare depots in uw gemeente of 
overal daar afgeven, waar batterijen van de betreffende soort 
worden verkocht. 

Opmerking: 

Deze tekens vindt u op batterijen, die schadelijke stoffen 
bevatten: 



X 

I—® 



Pb =de batterij bevat lood 
Cd =de batterij bevat cadmium 
Hg = de batterij bevat kwik 

Pb - Cd - Hg 



espanol: Garantia 



Durante 5 ahosa partir de la fecha de compra Soehnle se hace 
cargo de la subsanacion gratuita de todos los defectos que se 
produzcan a consecuencia defallosde material o fallosde 
production. Dicha subsanacion puede consistir en una reparation 
o en un recambio. La Nota de Garantia debe ser firmada y sellada 
por el vendedor el dfa de la compra. En caso de garantia, haga el 
favor de devolver la bascula junto con el cupon de garantia a su 
comerciante. 

Este aparato satisface los requerimientos de la directiva 
73/23/CEE y tiene supresion antiparasitaria segun la directiva CEE 
vigente 89/336/CEE. 

Nota: Bajo extremas influencias electromagneticas, p. ej. durante 
el funcionamiento de un radiotransmisor directamente cerca del 
aparato, puede originarse una alteration en el valor indicado. 
Trascesar la influencia perturbadora, se podra utilizar 
nuevamente el producto segun los fines previstos En caso nece- 
sario, se tendra que reactivar el aparato. 

Information: 

iTodas las pilas suministradas desde nuestra fabrica son poco 
contaminantes! 

Obligation legal de information sobre la elimination de pilas: 

Las pilas no deben tirarse a la basura domestica. Como usuario 
esta obligado por ley a devolver las pilas usadas Puede entregar 
sus pilas usadas en los puntos de recogida of iciales de su muni- 
cipio o en todos los puntos de venta de pilas del tipo en cuestion. 

Nota: 

Estossimbolosse encuentran en pilas que contienen sustancias 
contaminantes: 

jrs Pb =la pila contiene plomo 

^ i-i k Cd = la pila contiene cadmio 

^S^j H 9 = ' a P'' a cor| ti ene mercurio 

Pb - Cd - Hg 



portugues: Garantia 



A Soehnle presta uma garantia de 5 anos a partir da data de 
compra para a eliminacao gratuita de avariasdevido a defeitosde 
material ou de fabricagao por reparacao ou substituicao. Em caso 
de garantia por favor devolver a balanca juntamente com o 
certificado de garantia ao seu vendedor. 

Este aparelho corresponde as prescricoes, em conformidade com 
a directiva 73/23/CEE e e desparasitado, de acordo com a 
directiva da CE 89/336/CEE em vigor. 

Observagao: Sofrendo influencias electromagneticas extremas, 
p. ex., oriundas de urn transmissor de radio de proximidade 
imediata, pode ocorrer uma indicagao falha do valor apresentado. 
Terminadas as influencias, o produto volta a operar 
correctamente. Eventualmente deve ser religado. 

Informacao: 

Todas as pilhas fornecidas pela fabrica contem poucas 
substantias nocivas! 

Indicacao prescrita pela lei quanto a reciclagem das pilhas: 

As pilhas nao devem ser deitadas no lixo domestico. Sendo 
consumidor, voce esta obrigado pela lei de devolver as pilhas 
usadas. Pode devolver as suas pilhas usadas nos postos de recolha 
publicos no seu municipio ou nos locais onde sao vendidas as 
pilhas deste tipo. 



svenska: Garanti 



Soehnle garanterar att kostnadsfritt avhjalpa alia brister pa grund 
av material- eller tillverkningsfel genom reparation eller utbyte 
under 5 arstid efter inkops-datum. Garanti bevi set skall fyllas i 
och stamplasavfbrsaljaren. Lamna tillbaka vagen till din 
aterfbrsaljare tillsammansmed garantisedeln om du behbver ta 
garantin in ansprak. 

Denna apparat motsvarar kraven enligt 73/23/EWG och ar 
avstord for radiovagor i enlighet med gallande 
EG-riktlinje 89/336/EWG. 

Anmarkning: Under extrem paverkan av elektro-magnetism t.ex. 
om en radioanlaggning anvandsi omedelbar narhet avapparaten 
kan matarens utslag paverkas. Efter det att storningskallan 
undanrbjts kan proclukten ater anvanclaserilicjt fbrekrifterna, i 
forekommande fall kan den behova slaspa pa nytt. 

Information: 

Alia batterier som medfdljer vid leverans f ran fabriken har laga 
halter av miljofarliga airmen! 

Anvisning enligt miljoskyddslagen for omhandertagande av 
batterier: 

Batterier far inte kastas bland hushallssoporna. Som konsument 
ar du enligt lag skyldig o att aterlamna anvanda batterier. Gamla 
batterier kan lamnaspa offentliga insamlingsstallen i din 
kommun eller i butiker som saljer batterier. 



dansk: Garanti 



Soehnle garanterer i en periode pa 5 arfra kobsdatoen gratis at 
afhjaelpe mangier, der skyldes materiale- eller fabrikationsfejl. 
Afhjaelpningen sker i form af reparation eller ombytning. Ved 
kobet bedes De lade garanti bevi set udfylde og afstemple af 
forhandleren. Hvisder skal ydes garanti, bedes De returnere 
vaagten til forhandleren sammen med garantikuponen. 

Dette apparat opfylder til kravene jvf. 73/23/E0F og er 
stojdaempet i henhold til gaeldende EF-direktiv 89/336/E0F. 

OBS: Ekstrem elektromagnetisk interferens kan fore til, at 
indikatorvaardien pavirkes. Det kan f.eks. vaere tilfaaldet, nar en 
radio opstillesi apparatets umiddelbare naerhed. Efter 
interferensensophor kan apparatet atter benyttestil det 
egentlige formal, evt. skal der dog taendesfor det igen. 

Information: 

Alle batterier, som vi leverer fra fabrik, er miljovenlige! 

Lovbestemt oplysningspligt om bortskaffelse af batterier: 

Batterier ma ikke bo rtskaffes sammen med almindeligt 
husholdningsaffald. Som forbruger skal man i henhold til loven 
tilbagelevere brugte batterier. De kan aflevere Deresbrugte 
batterier pa den naarmeste genbrugsstation i Dereskommune 
eller i en butik, hvor der saelges batterier af den pagaaldende 
type. 



suomi: Takuu 



Soehnle takaa, etta materiaali- tai valmistusvirheista johtuvat viat 
korjataan 5 vuoden ajan ostopaivasta lukien veloituksetta tai laite 
vaihdetaan uuteen. Huolehdi siita, etta myyntiliike tayttaa ja 
leimaa takuukortin oston yhteydessa. Palauta vaaka 
takuutapauksen sattuessa yhdessa takuulipukkeen kanssa 
myyjalle. 

Laite on direktiivien 73/23/ETY seka voimassa olevan 
hairionpoistoa koskevan EU-direktiivin 89/336/ETY mukainen. 

Huomautus: Aarimmainen elektromagneettinen hairinta voi 
vaikuttaa nayttolukemaan, esim. kaytettaessa radiolaitetta laitteen 
valittomassa laheisyydessa. Hairion poistuttua laite on jalleen 
vaatimusten mukaisesti kayttbvalmis, joissain tapauksissa se on 
kaynn ist etta va uudelleen. 

Huomautus: 

Kaikki tehtaaltamme toimitettavat paristot sisaltavat vain vahan 
haitallisia aineita! 

Paristojen havittaminen: 

Paristoja ei saa laittaa tavallisen kotitalousjatteen sekaan. 
Kuluttajana olet lain mukaan velvoitettu palauttamaan kaytetyt 
paristot. Voit vieda vanhat paristot kunnallisiin kerayspisteisiin tai 
palauttaa ne liikkeeseen, jossa myydaan vastaanvanlaisia 
paristoja. 



Indicagao: 

Voce encontra os simbolos seguintes nas pilhas contendo 
substantias nocivas: 

js Pb =a pilha contem chumbo 

^ i-i k Cd =a pilha contem cadmio 
Hg =a pilha contem mercurio 

Pb - Cd - Hg 



Observera: 

Miljofarliga batterier ar markta pa fbljande satt: 



Pb =batteriet innehaller bly 
Cd =batteriet innehaller kadmium 
Hg = batteriet innehaller kvicksilver 



Pb - Cd - Hg 



Bemaerk: 

M iljofarlige batterier er maerket pa folgende made: 



Pb =batteriet indeholder bly 
Cd =batteriet indeholder kadmium 
Hg = batteriet indeholder kviksolv 



X 

Pb - Cd - Hg 



Ohje: 

Seuraavat merkinnat Ibytyvat paristoista, jotka sisaltavat 
haitallisia aineita. 

jry N Pb =paristo sisaltaa lyijya 
^ i-i g Cd =paristo sisaltaa kadmiumia 
Hg = paristo sisaltaa elohopeaa 



X 

Pb - Cd - Hg 



magyar: Garancia 



polski: Gwarancja 



cesky: Zaruka 



romaneste: Garantie 



Ot/irapcKn: lapaHMna 



A Soehnle ceg a vasarlastol szamitott 5 evig garanciat nyujt az 
anyag- vagy gyartasi hibak kovetkezteben fellepo mukodesi zavarok 
javitas vagy csere utjan torteno terftesmentes elhantasara. 
Vasarlasnal sziveskedjek a garanciaszelvenyt az eladoval kitoltetni es 
lebelyegeztetni. Jotallasi igeny eseten kerjuk, hogy a merleget a 
garanciaszelvennyel egyutt vigye vissza a kereskedojehez. 

A kesziilek megfelel a 73/23/EWG koveltelmenyeinek, es az 
ervenyes 89/336/EWG szamu EK-iranyelvnek megfeleloen 
radiozavarmentesftett. 

Figyelem! Rendivul erds elektromagneses terek - pi. radiokeszulek - 
hasznalata a keszulek kozvetlen kozeleben - befolyasolhatjak a 
kijelzett erteket. A zavaro hatas megszunte utan a termek ismet 
rendeltetesszeruen hasznalhato, esetleg annak ujboli bekapcsolasa 
szukseges. 

Tajekoztatas: 

Valamennyi, a keszulekhez gyarilag mellekelt elemunk igen 
keves karos anyagot tartalmaz! 

Torveny altal elofrt figyelmeztetes a hasznalt elemek 
eltavolitasaval kapcsolatban: 

Az elemek nem tartoznak a haztartasi szemetbe. A torveny mint 
felhasznalot, Ont is kotelezi a hasznalt elemek beszolgaltatasara. 
Hasznalt elemeit leadhatja a sajat lakokorzeteben talalhato nyilvanos 
gyujtohelyeken, vagy barhol, ahol hasonlo jellegu elemeket arulnak. 



Utbaigazitas: 

A karos anyagokat tartalmazo elemeken az alabbi megkulonbozteto 
jelzesek talalhatok: 

j-y Pb =6lmot tartalmazo elem 

4^ m p 5 Cd= kadmiumot tartalmazo elem 

^vv^ Hg = higanyt tartalmazo elem 



Vh6 



Pb - Cd - Hg 



Soehnle gwarantuje bezptatne usuwanie usterek powstatych w 
wyniku wad materiatowych badz produkcyjnych w drodze naprawy 
lub wymiany przez okres 5 lat od daty zakupu urzqdzenia. Przy 
zakupie prosimy zadbac o wypetnienie i podstemplowanie przez 
sprzedawc§ odcinka gwarancyj-nego. W przypadku wystapienia 
usterek w okresie gwarancji prosimy przestac wag? wraz z odcinkiem 
gwarancyjnym do punktu sprzedazy, w ktorym zostata ona nabyta. 

Przyrzgd odpowiada wymaganiom 73/23/EWG Zaktocenia w nim 
zostaty wyeliminowane wedtug aktualnych wytycznych Wspolnoty 
Europejskiej 89/336/EWG. 

Uwaga: W wypadkach ekstremalnych wptywow elektro- 
magnetycznych, np. przy uzyciu urzqdzeh radiotelefonicz-nych w 
poblizu urzqdzenia, wartosc wskazana moze ulec zmianie. Po 
wyeliminowaniu zaktoceh produkt znow mozna uzyc zgodnie z 
przeznaczeniem, ewentualnie w razie potrzeby przyrzqd ponownie 
wtqczyc. 

Informacja: 

Wszystkie instalowane przez nas fabrycznie baterie sq ubogie w 
substancje szkodliwe! 

Ustawowy obowiazek informowania o sposobach usuwania 
zuzytych baterii: 

Baterie nie sq przeznaczone do wyrzucania razem z odpadami 
domowymi. Uzytkownik baterii jest prawnie zobowiazany do ich 
zwrotu. Zuzyte baterie mozna zwracac w publicznych gminnych 
punktach zbiorki lub wszedzie tarn, gdzie prowadzona jest sprzedaz 
baterii danego rodzaju. 

Wskazowka: 

Na bateriach zawieraja_cych substancje szkodliwe znajdujq si? 
nast?puja_ce oznakowania: 

Pb =bateria zawieraja_cq otow 
Cd = bateria zawieraja_ca kadm 
Hg = bateria zawierajqca rt?c 

Pb - Cd - Hg 



Soehnle zarucuje po dobu 5 let od data prodeje bezplatne 
odstraneni nedostatku, vzniiklych chybami materialu nebo vyroby, 
bud' opravou nebo vymenou. Pri koupi si prosim nechejte 
obchodnikem vyplnit a orazitkovat zarucni ustrizek. V zarucnim 
pnpade predejte prosim vahu se zarucnim ustrizkem Vasemu 
obchodnfkovi. 

Tento pristroj splhuje pozadavky podle 73/23/EWG a je odrusen 
podle platne smernice ES 89/336/EWG. 

Upozorneni: Pusobenim extremne silnych magnetickych poll, 
napnklad pri provozu vysflacky v bezprostredni blizkosti pnstroje, 
muze dojit k ovlivneni vykazovanych hodnot. Prestaneli magneticke 
pole pusobit, zanika rusivy vliv a pristroj Ize opet pouzfvat aniz by 
jeho presnost byla jakymkoliv zpusobem ovlivnena. V nekterym 
pnpadech je nutne pristroj vypnout a opet zapnout. 

Informace: 

Vsechny baterie soucasne dodavane nasi'm zavodem maji nizky 
obsah skodlivin! 

Zakonne upozorneni k likvidaci baterii: 

Baterie nepatn do domovnfho odpadu. Podle zakona jste jako 
spotrebitel povinen pouzite baterie vracet zpet. Pouzite baterie 
muzete odevzdat ve verejnych sbernach ve Vasf obci nebo vsude 
tarn, kde jsou baterie stejneho druhu prodavany. 



Upozorneni: 

Tuto znacku naleznete na bateriich obsahujicich skodlive latky: 



Pb = baterie obsahuje olovo 
Cd= baterie obsahuje kadmium 
Hg = baterie obsahuje rtuf 

Pb - Cd - Hg 



Soehnle garanteaza pentru o durata de 5 ani de la data cumpararii 
Tnlaturarea gratuita a insuficientelor de functiune cauzate prin defecte 
de material sau de fabricate prin reparatie sau prin Tnlocuire cu un 
cantar nou. Va rugam sa completati si parafati cuponul de garantie 
de catre comerciant in momentul cumpararii. In caz de garantie ' 
restituiti cantarul Tmpreuna cu cuponul de garantie magazinului de 
unde ati cumparat cantarul. 

Acest aparat corespunde cerintelor conform 73/23/EWG si este 
liber de deranjuri de unda conform directivei CE 89/336/EWG Tn 
vigoare. 

Aviz: Sub o extrema influenta electromagnetica, de exemplu la 
folosirea unui telefon mobil Tn imediata apropiere a aparatului se 
poate produce o influentare a valorii indicate. Laterminarea influentei 
disturbante, produsulpoate fi din nou uzat conform indicatiilor de uz, 
eventual este necesara reconectarea acestuia. 

Aviz: 

Toate bateriile noastre atasate livrarii de la producator sunt 
sarace Tn substante nocive! 

Obligatia legala de specif icare a Tnlaturarii bateriilor: 

Bateriile nu se arunca la gunoiul obisnuit a casei. Fiind consumator 
sunteti obligati prin lege sa Tnapoiati bateriile folosite. Bateriile vechi 
pot fi duse la depozitele centrale publice a comunei respective sau Tn 
orice loc de desfacere a bateriilor de tipul respectiv. 



Indicatie: 

Aceste semne se gasesc pe baterii care contin elemente nocive: 



Pb = bateria confine plumb 
Cd= bateria confine cadmiu 
Hg = bateria confine mercur 



Vh^ Pb - Cd - Hg 



Soehnle rapaHTupa 3a cpoK ot 5 roflMHM ot flaTaia Ha 3aKynyBaHe, 
6e3nnaTHO OTCTpaHABaHe Ha noBpeflu, B"b3 ocHOBa Ha MaTepna/iHM v\rw\ 
npon3BOflCTBeHM flecpeKTM, npe3 peMOHT mjim 3aMHHa. Mojifi, npn 
3aKynyBaHe npeflCTaBeTe Ha T"bproBeMa rapaHMMOHHaTa KapTa, kohto 
tom Tpn6Ba fla non"b/iHM v\ noflnenaTa. Ilpn noBpefla b rapaHLtnoHHUH 
cpoK, mojih, BtpHeTe Be3HaTa o6paTHO Ha npoflaBana 3aeflH0 c 
rapaHMMOHHaia Kapia. 

To3M ypefl OTroBapa Ha M3MCKBaHiiaTa Ha 73/23/EWG n e 
o6e3onaceH nponiB pafluociviyiueHiia CbrnacHO Ba/iiiflHaTa fliipeK- 
TMBa 89/336/EGW Ha EBponeMCKiia ci>K)3 

3a6e/iexKa: f1oKa3aHMeTO Ha ypefla Moxe fla ce noB/inae ot cm/ihm 
e/ieKTpoMarHMTHM B"b3fleMCTBMH, Hanpniviep M3no/i3BaHeTO Ha 
HaMnpaiflu ce b HenocpeflCTBeHa 6jim30ct paflnoypefln. C/iefl ot- 
CTpaHHBaHe Ha CMyifleHneTO, ypefla Moxe othobo fla ce M3no/i3Ba 
C"bmacHO yKa3aHMHTa. ripn Heo6xoflMMOCT ypefla fla ce bkjiiohm 

OTHOBO. 

MHcbopiviauMR: 

Bcmhkm 6aTepun, flocTaBeHM ot npoM3BOflMTe/ia c Be3HaTa, ca c 
hmcko CTafltpxaHne Ha BpeflHM BemecTBa! 

3afl-b/i>KMTejiHO yKa3aHne no 33koh 3a M3XB-bpnnHe Ha 6aTepnnTe: 

BaTepnnTe He Tpn6Ba fla ce M3XB"bp/iHT b 6oK/iyKa ot flOMaKMHCTBOTO. 
KaTO noTpe6nTe/i CTe 3afl"b/ixeHM no 3aK0H, fla BtpHeTe M3ToifleHHTe 
6aTepnn. Bue 

6nxTe Mor/iM fla rn npeflafleTe Ha o6iflecTBeHMTe MecTa 3a c"b6npaHe b 
paMOHa, b komto >KMBeeTe v\nv\ HaBCHKiDfle, K"bfleTO ce npoflaBaT 
6aTepnn ot flo/iynocoHeHMH bma. 

YKa3aHiie: 

BaTepnnTe ctfltpxaiflu BpeflHM BeiflecTBa ca o6o3HaHeHM no c/ieflHun 

H3HMH: 

j-y Pb = 6aTepnHTa ctfltpxa ojiobo 

m p 5 Cd = 6aTepnHTa ctfltpxa KaflMMM 

Nv^^ Hg = 6aTepnHTa ctfltpxa xmbbk 



Pb - Cd - Hg 



slovensky: Zaruka 



: no pyccKOM A3biKy: 

i lapaHTMMHbie o6n3aTe;ibCTBa 



turkge: Garanti 



eAAnviKd: EyyuIOI 



slovensko: garancija 



Soehnle zarucuje po dobu 5 rokov od datumu predaja bezplatne 
odstranenie nedostatkov, sposobenych chybami materialu alebo 
vyrobnymi chybami a to formou opravy alebo vymeny. Pri kupe si, 
prosim, nechajte obchodnikom vyplnif a orazitkovat' zarucny ustrizok. 
V zarucnom pripade predajte prosim vahu so zarucnym ustrizkom 
Vasmu obchodnfkovi. 

Tento pristroj vyhovuje poziadavkam dl'a predpisov 
c. 73/23/EWG (Europske hospodarske spolocenstvo) a je 
odruseny dl'a platnych smermc EG (Europske spolocenstvo) 
c. 89/336/EWG. 

Pokyn: Pri extremnych elektronmagnetickych vplyvoch, napr. pri 
prevadzke radioveho pristroja moze byt'v bezprostrednej blizkosti 
pnstroja sposobene ovplyvnenie ukazovacej hodnoty na stupnici. Po 
ukonceni rusiveho vplyvu je pristroj znovu pouzitelny dl'a povodneho 
urcenia, pnpadne je potrebne znovuzapnutie. 

Informacia: 

Vsetky baterie sucasne dodavane nasim zavodom maju nizky 
obsah skodlivin! 

Zakonne upozornenie pre likvidaciu baterii: 

Baterie nepatria do domoveho odpadu. Podl'a zakona ste ako 
spotrebitel' povinny pouzite baterie vratif spaf. Pouzite baterie 
mozete odovzdaf vo verejnych zberniach vo Vasej obci alebo vsade 
tarn, kde su baterie rovnakeho druhu predavane. 



Upozornenie: 

Tuto znacku najdete na bateriach obsahujucich skodlive latky: 
Pb = bateria obsahuje olovo 
Cd= bateria obsahuje kadmium 
Hg = bateria obsahuje ortuf 



Soehnle rapaHTupyeT b TeneHne 5 neT co ahh noKynKM Secn/iaTHoe 
ycTpaHeHne HencnpaBHOCTeM, o6yc/iOBjieHHbix HeKaHecTBeHHbiM 
MaTepna/iOM mjim olum6kom npn M3roTOBjieHMM, nocpeflCTBOM peMOHTa v\nv\ 
3aivieHbi. ripn noKynKe npocnTe npoflaBua, HTo6bi oh 3anojiHmi 
j rapaHTMMHbiM Ta/iOH v\ nocTaBmi Ha h§m nenaTb. B c/iynae B03HMKHOBeHMfl 
j HencnpaBHOCTi/i b rapaHTMMHbm nepnoq caame Been BMecTe c rapaHTMM- 
j HbiM Ta/iOHOM b ToproByio opraHM3aunio, npoflaBiuyio BaM npn6op. 

: flaHHbiM floiviaiuHMM npn6op OTBenaeT Tpe6oBaHMRM CTaHflapTa 

i 73/23/EWG m mmggt noiviexo3aii(MLiteHHOCTb comacHO npeflnncaHnaivi 

i fleMCTByiOLueM flupeKTMBbi EC 89/338/EWG. 

| YKa3aHne: GKCTpeiviajibHO cn/ibHoe sjieKTpoiviarHi/iTHoe M3JiyHeHne, 

; ncxoflfimee, Hanpniviep, ot pa3MemeHHOM b HenocpeflCTBeHHOM 6jim30Ctm ot 

• BecoB pa6oTaiomeM paflnoannapaTypbi, MOxeT HeraTMBHO noB/iMHTb Ha 
: noKa3aHMH npn6opa. nocjie ycrpaHeHi/iH B03fleMCTBMH npuSop moxho 

: fla/ibiue ncno/ib30BaTb no Ha3HaHeHMio. B HeKOTopbix cjiynaflx ero HyxHO 
: CHana/ia BbiK/iioHMTb, a 3aTeM CHOBa BKnioHi/iTb. 

MHcjjopMauMH: 

j Bee Haiiin 6aTapen, nocTaB/ieHHbie c 3aB0fla b KOivm/ieKTe, coflep>KaT 
Ma/ioe KO/iMHecTBO BpeflHbix BemecTB! 

• 06fl3aTejibHoe no 3aK0Hy yKa3aHne 06 ycTpaHeHMM b OTxoflbi 6aTapeti: 

: BaTapen He c/ieflyeT 6pocaTb b flOMaiuHMe OTxoflbi. no 3aKOHy, b KanecTBe 
: noTpe6nTe;ifl, Bbi o6fl3aHbi ncno/ib30BaHHbie 6aTapen B03BpamaTb Ha3afl. 
: Bbi MOxeTe Baiun crapwe 6aTapen CflaTb b o6mecTBeHHbix nyHKTax cSopa 
: BaiueM o6mnHbi mjim Be3fle TaM, rfle npoflaiOTCfl 6aTapen 
j cooTBeTCTByiomero Tuna. 

i YKa3aHiie: 

• 3tm 3HaKM Bbi Habere Ha 6aTapeflx coflepxamux BpeflHbie BemecrBa: 

• Pb = 6aTapea coflepxnT CBMHeu 
: Cd = 6aTapen coflepxnT KaflMMM 

Hg = 6aTapea coflepxnT pTyTb 



Pb - Cd - Hg 



Pb - Cd - Hg 



Soehnle, satin ahndigi tarihten itbaren 5 yil iginde, terazinin malzeme veya 
imalat hatalanndan kaynaklanan kusurlarini ucretsiz olarak tamir veya 
yenisiyle degistirmek suretiyle giderme garantisi vermektedir. Lutfen 
garanti kuponunu, cihazi satin aldiginiz muesseseye doldurtunuz ve 
damgalatiniz. Garanti hizmeti gerektiren bir durum meydana geldiginde, 
teraziyi lutfen garanti kuponu ile birlikte satin aldiginiz yere goturunuz. 

Bu tarti, 73/23/EWG sartnamesine uygundur ve yururlukte bulunan 
89/336/EWG sayih Avrupa Toplulugu ydnergeleri uyannca parazit 
izolasyonludur. 

Tartinin 50k yakinida ahci-verici gibi asm elektromanyetik etki yapan 
cihazlar bulundugunda, gosterge degerleri bundan etkilenebilir. 
Elektromanyetik etki ortadan kalktiginda, tarti tekrar normal cahsir veya 
agihp kapatilmasi gerekebilir. 

Bilgi: 

Cihaz ile birlikte teslim edilen turn piller, 
az zararh madde ihtiva eden turdendir! 

Pillerin giderilmesi ile ilgili kanuni bilgi verme yukumlulugu: 

Pilleri normal cope atmayiniz. Tuketici olarak kanunen, eskimis olan pilleri 
geri vermek zorundasiniz. Bosalmis olan eski pillerinizi yetkili 
belediyenizin umumi pil toplama merkezlerine veya ilgili turden pil satilan 
heryere geri verebilirsiniz. 



Not: 

Zararh madde ihtiva eden pillerin uzerinde su isaretler vardir: 



Pb = Pil kur§un ihtiva eder 
Cd= Pil kadmiyum ihtiva eder 
Hg = Pil civa ihtiva eder 

Pb - Cd - Hg 



H STCupE'ia Soehnle oaq SYYuaiai oti yta nsp'io5o 5 xpovcov ano "mv r|M E_ 
pouriv'ia ayopaq tou npoiovioq 0a snavopGcbvsi onoia5r|noT£ (3Aa(3r| nou 
ocpstAsTai os EpyooTaoiaKO AaGoq (AavGaousva aviaAAaKTiKa fj \xt\ ocooiri 
spyao'ia), Scopsav, \ie sniOKSuri r\ avuKaTaoTaan, onou Kpivsiai avayKa'ia. 
Oiav ayopa^sis ir|v ouoK£ur| napaKaAou|i£ va ^r|Tn° £T£ an0 T0 KaTaoiriua 
ayopaq va oaq o^paY'iosi kol va unoypaijjsi to kouhovi syyurioriq. Otov 
0sAr|O£T£ va anoais'iAsTS ir|v ^uyapia oaq yia emoKEurj, auiri 0a npsnsi va 
anooTsAAsiai oto KaTaoirma ayopaq auvo5su6|i£vr| ano to Kounovi 
£YYunor|C;. 

AuTrj n ouoKsun civai ou|j<|>wvn. p£ nq supunai'Ksc; npoSiaypa^cq 
73/23/EEC Kai ou|j(t>uvn [is ti]v vnpsKTipa 89/336/EEC nepi 
nAsKipopayvriTiKuv napspPoAuv. 

npoooxn: Oi api0uo'i nou avaypa^oviai OTnv o06vr| unopsi va snnpsao- 
touv av n ouoK£ur| (3piOK£Tai kovto os usyaAri riAsKTpo-uayvriTiKsq 
snipposq, oncoq n.X- otov sivai noAu kovto os sva ovoixto paSiocpcovo. 
Oiav oiauairiosi n r|AsKTpouaYvr|TiKr| snippon, n ouoksuh unopsi Kai naAi 
va xpr)° L M onoir l0£' 1 - Mnopsi va xpsiaoisi va inv ^ava0sosTS os AsiTOupy'ia 
ano inv apxp. 

npoq svnpspwon oaq: 
OAsq 01 pnaiapi'sq tou KaTaoKCuaorrj, civai xapn^ ou paQpou poAuvonq Y ia 
Tnv npooTaoia tou nepipdAAovToq. 

05riY |S 9 Y ia T 1 v anoppiipn tuv pnaTapiuv: 

Oi unaTap'isq nou 0sAsts va nsTa^STS, 5sv 0a npsnsi va nsTOuvTai oto 
OKOuni5ia Tnq oiKiaq aaq. 0 vouoq aaq sni(36AAsi, coq KaTavaAcoTnq, va Tiq 
piXvsTS oto si5ik6 or|usia ouAAoytiq unaTapicov, sits va Tiq sniOTps^STS 
oto KaTaoTnuaTa nou 5io0stouv tstoiou s'i5ouq unaTap'isq. 

Zr|pEi'coor|: 

Oi unaTap'isq nou nspisxouv OTOixs'ia uoAuvoriq, sivai uapKapiousvsq coq 
s^nq: 

^ Pb = H unaTapia nspisxsi u6Au(35o 
^ *~ 1 £ Cd = H unaTapia nspisxsi k65uio 

Hg = H unaTapia nspisxsi u5papyupo 

V-© Pb - Cd - Hg 



Proizvajalec Soehnle jamci z 5 letno garandjo od datuma nakupa dalje za 
brezplacno odpravo napak, ki so posledica napake proizvajalca ali v materialu. 
Pri nakupu naj vam prodajalec izpolni in zigosa garancijski list. V primeru uveljavitve 
garandje je potrebno prodajalcu izrociti garandjski list skupaj s tehtnico. 

Naprava ustreza zahtevam predpisov 73/23/EGS in je narejena po 
veljavnih smernicah 89/336/EGS. 

Opozorilo: Ekstremni elektromagnetni vplivi npr. uporaba radijske naprave v 
neposredni blizini tehtnice lahko povzroci motnje v prikazu vrednosti. 
Po odstranitvi motecih zunanjih vplivovje izdelek ponovno uporaben po predpisih. 
Po potrebi je potrebno tehtnico ponovno vklopiti. 

Informacija: 

Vse nase baterije prilozene s strani tovarne vsebujejo manj 
skodljivih snovi! 

Po zakonu smo vas dolzni opozoriti na odstranjevanje baterijskih 
odpadkov: 

Baterije ne spadajo v gospodinjske odpadke. Kot potrosnik ste po zakonu dolzni 
porabljene baterije vracati. Vase stare baterije lahko odvrzete na javnih zbirnih 
mestih vase krajevne skupnosti ali oddate povsod tarn, kjer se prodajajo te vrste 
baterij. 



Opozorilo: 

Naslednje znake boste nasli na baterijah, ki vsebujejo skodljive snovi: 
Pb = baterija vsebuje svinec 
Cd = baterija vsebuje kadmij 
Hg = baterija vsebuje zivo srebro 



s 

l — © 



Pb - Cd - Hg 



hrvatski: Garancija 



Soehnle jamci u roku od 5 godina od datuma kupovine besplatno uklanjanje 
nedostataka na temelju greske materijala i proizvodnje putem popravka ili zamjene. 
Prilikom kupovine dajte trgovcu popuniti i pecatirati odrezak garancije. U slucaju da 
se koristi garancija vratiti vagu s odreskom garancije Vasem trgovcu. 

Ovaj uredaj odgovara zahtjevima po 73/23/EZZ i ometaju ga radio-valovi 
sukladno vazecoj Smjernici Europske Zajednice 89/336/EZZ. 

Upozorenje: Pod ekstremnim elektromagnetnim utjecajem, npr. kod rada 
radiostanice u neposrednoj blizini aparata moze biti uzrok utjecaja na vrijednosti 
na displeju. Nakon zavrsetka utjecaja smetnji proizvod se moze opet koristiti 
sukladno odredbama, eventualno je potrebno jos jedno ukljucivanje. 

Informacija: 

Sve baterije koje je isporucila nasa tvornica su bez stetnih tvari! 

Zakonska obveza upozorenja o uklanjanju baterija: 

Baterije ne spadaju u kucno smece. Svi potrosaci su zakonski obvezni vratiti 
istrosene baterije. Vase stare baterije mozete predati u javne sabirne sluzbe u 
Vasim opdnama ili posvuda tamo gdje se prodaju baterije odgovarajuce vrste. 



Upozorenje: 

Ovaj znak cete naci na baterijama koje sadrze stetne tvari: 
Pb = baterija sadrzi olovo 
l /h f ? Cd = baterija sadrzi kadmij 

MHg = baterija sadrzi zivu 



Pb - Cd - Hg 



eesti: Garantii 



Soehnle garanteerib 5 aastaks alates ostukuupaevast materjali- voi tootmisvigade 
tottu tekkinud puuduste korvaldamiseks tasuta remondi voi osade valjavahetamise. 
Toote ostmisel laske muujal taita ja tembeldada garantiikupong. Garantiiremondi 
korral tagastage kaal koos garantiikupongiga toote muujale. 

Kaesolev toode vastab 73/23/EWG nouetele ja kehtivale EL direktiivile 
89/336/EWG levihairete kohta. 

Viide: Vaga tugevate elektromagnetiliste mojude korral, nt. raadioseadme 
kasutamine kaalu vahetus laheduses voib mojutada naidikul olevaid vaartusi. 
Parast hairivate seadmete korvaldamist on kaal jalle tookorras ja kasutatav, 
vajadusel lulitage kaal uuesti sisse. 

Informatsioon: 

Koik meie tehase poolt kaasa pandud patareid sisaldavad minimaalselt 
kahjulikke aineid! 

Seadusega ettenahtud viis patareide havitamiseks: 

Patareisid ei tohi panna majapidamisjaakide hulka. Tarbijana olete kohustatud 
tagastama kasutatud patareid. Te voite kasutatud patareid viia lahimasse patareide 
kogumispunkti voi tagastada need poodi, kus muuakse sama liiki patareisid. 



Markus: 

Kahjulikke aineid sisaldavatel patareidel on jargmised tahised: 
Pb = patarei sisaldab pliid 
Cd = patarei sisaldab kaadmiumi 
Hg = patarei sisaldab elavhobedat 



Pb - Cd - Hg 



latviski: Garantija 



Soehnle 5 gadu laika garante traucejumu bezmaksas noversanu remontejot vai 
nomainot detajas, ja tie radusies materialu vai rupnicas darba kjudu del. Perkot 
svarus, ludziet pardeveju aizpildit garantijas talonu un uzspiest zimogu. Garantijas 
gadijuma ludzu svarus nosutit kopa ar garantijas talonu Jusu pardevejam. 

Sis aparats atbilst direktivu 73/23/EWG prasibam un tas nerada radio 
traucejumus atbilstosi speka esosajam ES direktivam 89/336/EWG. 

Noradijums: Seviski stipra elektromagnetiska lauka iedarbe, piem. lietojot radio 
aparatu tiesa svaru tuvuma, var rasties traucejoss iespaids uz indicetas vertibas 
radijumu. Pec traucejumu iedarbibas beigam svari atkal ir gatavi pareizai darbibai, 
vajadzibas gadijuma tiek ir jaiesledz atkartoti. 

Informacija: 

Visas musu rupnicas lidzi dotas baterijas nesatur kaitlgas vielas! 

Likuma noteikta atbildlba par bateriju utilizaciju: 

Baterijas nav majsaimniecibas atkritumi. Ka lietotajs, Jus esat atbildigs likuma 
prieksa par izlietoto bateriju utilizaciju. Jus varat nodot vecas baterijas savas 
apdzivotas vietas publiskas savaksanas vietas vai visur tur, kur sada veida baterijas 
tiek pardotas. 



Noradijums: 

Sadas zimes Jus atradisiet uz kaitlgas vielas saturosam baterijam: 
Pb = baterija satur svinu 
i^t ^m P c d = baterija satur kadmiju 

MHg = baterija satur dzivsudrabu 



Pb - Cd - Hg 



Technische Anderungen vorbehalten 

Subject to technical modifications 

Sous reserve de modifications techniques 

Si riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche 

Technische wijzigingen voorbehouden 

Ret til tekniske aend ringer forbeholdes 

Forbehall fortekniska andringar 

Se reserva el derecho de modificaciones tecnicas 

Oikeus teknisiin muutoksiin pidatetan 

Muszaki valtozasok fenntartasaval 

Sujeito a modificagoes tecnicas 

Tartinin teknik yapisinda degi§iklikler yapma hakki sakhdir 

YnoKSiTai as TexviKeq SiopScoosiq 

Pridrzujemo si pravico do tehnicnih sprememb 

Zadrzavamo pravo na tehnicke izmjene 

SOEHNLE jatab endale oiguse teha tehnilisi muudatusi 

Saglabajam tiesibas uz tehniskam izmainam 



SOEHNLE 



